Ś.P. 


EWA 


FILIPOWICZ 


MAGISTER PRAW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 
NAJUKOCHANSZA SIOSTRA, SZWAGIERKA | CIOCIA 


przeżywszy lat 54, opatrzona sw. Sakramentami, 
zasnęła w Panu dnia 29 listopada 1995 roku. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA przy Zmarłej odprawiona zostanie w sobotę 
dnia 2 grudnia 1995 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Słomnikach, 
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej do grobowca rodzinnego, 

o czym zawiadamiają pogrążeni w bólu: 


BRACIA Z RODZINAMI 


